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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 0 अक्तूबर, 2023 


का.आ. 4399(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 956 (4956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (() के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3080 तारीख 44/07/2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग Ul, खण्ड 3, उपखंड (ii) F प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के करनाल जिले में Greenfield 
Highway के कि.मी. 46.6 से कि.मी.55.037 (जिला कार्यालय करनाल) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / 
चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "टाइम्स ऑफ 
इंडिया " को "जगमार्ग" और "8/07/2023" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और AAT प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (॥) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


6407 GI/2023 (.) 
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अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3a 
की उपधारा (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
हरियाणा राज्य के करनाल जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे के कि.मी. 46.6 से कि.मी.55.037 (जिला कार्यालय करनाल) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


| 


राज्य का नाम: हरियाणा जिले का नाम: करनाल 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 
ES ee ee ee a ae ee ee 


तालुक का नाम: इंद्री 


0.0632|राम कुमार पुत्र मामचंद 
पुत्र कुडा 734/7044 
भाग वासी कालरी 
जागीर, सतीश कुमार 
राम प्रकाश पुत्र माम चंद 
पुत्र कुडा हर दो सम्भाग 
452/264 भाग वासी 
कालरी जागीर अशोक 
कुमार सत कुमार पुत्र 
रुलिया राम पुत्र मामचंद 
हर दो सम्भाग 


गांव का नाम: खुखनी (6) 
305/4044 भाग वासी 
कालरी जागीर 


/ 43//23/4/2 निजी कृषि 

43//23/(/2 
2 60//3 fast कृषि 0.2475|मिहिंदर सिंह पुत्र दयाराम 
3 निजी कृषि 


60॥/4/ 0.0784|/FO पुत्र बख्तावर पुत्र 


मुंशी 4/3 भाग बलबीर 
सिंह, जसमेर सिंह, पुत्र 
राम पुत्रगण कर्ता राम 
पुत्र शिब्बू हर तीन संभाग 
2/9 भाग सोमनाथ पूत्र 
सारधा राम पुत्र शिब्बू 
2/9 भाग प्रेमो देवी 
विधवा और गौरव पुत्र 
और सरिता पुत्र रामचंद्र 
पुत्र दाता राम हर तीन 
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ami 
| ४ 


संभाग 46/495 भाग 
दर्शन लाल पुत्र रामचंद्र 
पुत्र दाता राम 64/495 
भाग वासीदेह 

60//4/4 


मोती राम पुत्र आशा राम 
पुत्र बीरू राम 4/2 भाग, 
राम सिंह पुत्र परसा पुत्र 
ate सिंह 4/8 भाग, 
राजकुमार पुत्र TRS पुत्र 
बीरू 7/8 भाग, गौरव 
कुमार पुत्र ऋषिपाल पुत्र 
लाभ सिंह 4/24 भाग, 
हशन पाल, मदन पाल 
पुत्रजण लाभ सिंह पुत्र 
परसा हर दो संभाग 

/2 भाग, सुनहरी देवी 
विधवा और राजपाल, 
धनीराम, जय कुमार 
पुत्रगण सिंह राम पुत्र 
परसा राम हर चार 
संभाग /8 भाग वासीदेह 
| 
86//9/3/4 


मोती राम पुत्र आशा राम 
पुत्र बीरू राम 4/2 भाग 
राम सिंह पुत्र परसा पुत्र 
बीर सिंह 4/8 भाग 
राजकुमार पुत्र TRS पुत्र 
बीरू 7/8 भाग, गौरव 
कुमार पुत्र ऋषिपाल पुत्र 
लाभ सिंह 4/24 भाग 
हशन पाल, मदन पाल 
पुत्रजण लाभ सिंह पुत्र 
परसा हर दो संभाग 

4/2 भाग, सुनहरी देवी 
विधवा और राजपाल 
धनीराम, जय कुमार 
पुत्रगण सिंह राम पुत्र 
परसा राम हर चार 
संभाग /8 भाग वासीदेह 
| 


0.0054 
86//9/3/3 


0.0202|राम सिंह पुत्र प्रसा पुत्र 
बीरू वासीदेह 


86//24/2/4/ 


0.0025|मोती राम पुत्र आशा राम 
पुत्र बीरू राम 4/2 भाग 


86//2/2/4/ 
86//2/2//2 
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राम सिंह पुत्र परसा पुत्र 
ate सिंह 4/8 भाग, 
राजकुमार पुत्र TRS पुत्र 
ars /8 भाग, गौरव 
कुमार पुत्र ऋषिपाल पुत्र 
लाभ सिंह /24 भाग, 
at पाल, मदन पाल 
पुत्रगण लाभ सिंह पुत्र 
परसा हर दो संभाग 
/2 भाग, सुनहरी देवी 
विधवा और राजपाल, 
धनीराम, जय कुमार 
पुत्रगण सिंह राम पुत्र 
परसा राम हर चार 
संभाग /8 भाग वासीदेह 
| 
86//2/2//2 
ह 86॥24/2/2/4 निजी कृषि 0.0025|मोती राम पुत्र आशा राम 
पुत्र बीरू राम 4/2 भाग, 
राम सिंह पुत्र परसा पुत्र 
ate सिंह 4/8 भाग, 
राजकुमार पुत्र TRS पुत्र 
are /8 भाग, गौरव 
कुमार पुत्र ऋषिपाल पुत्र 
लाभ सिंह /24 भाग, 
हशन पाल, मदन पाल 
पुत्रगण लाभ सिंह पुत्र 
परसा हर दो संभाग 
/(2 भाग, सुनहरी देवी 
विधवा और राजपाल, 
धनीराम, जय कुमार 
पुत्रगण सिंह राम पुत्र 
परसा राम हर चार 
संभाग /8 भाग वासीदेह 
| 
86//22/2/2/ 


86//2/2/2/2 0.0704|atect देवी विधवा व 
राजपाल धनी राम जय 
कुमार पुत्र सिंह राम पुत्र 
परसा राम हर चार संभग 
वासिदेह 
86//2/2/2/2 


गांव का नाम: हन्सु माजरा (8) 


0 6//(8/3/ निजी कृषि 0.0329||हरि किशन, राजबीर, 
सतपाल पुत्र रुलियाराम 
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पुत्र मामराज हर तीन | 
सम्भाग 27/32 भाग 


कांता देवी, कुसुमलता, 
मिस्त्रो जेवी, कमलेश पुत्री 


और मदनलाल पुत्र 
रुलियाराम पुत्र मामराज 


हर पांच सम्भाग 5/ 32 
भाग वासिदेह 
6//8/3/ 


कृषि न्‍ बलबीर पुत्र मोलूराम पुत्र 
काहना ॥/4 भाग, 
विशाल पुत्र बलबीर पुत्र 
मोलूराम /4 भाग, 
धर्मबीर पुत्र मोलूराम पुत्र 
काहना 50/423 भाग, 
संजोग रानी पत्नी धर्मबीर 
पुत्र मोलू राम 323/846 


भाग वासीदेह। 
24//27 


कृषि 0.0632| ग्राम पंचायत वासीदेह 
A5//5 


0054 lattes सिंह, जसबीर 
पुत्रान मोती राम पुत्र 
हरिचंद हर दो समभाग 
24/60 भाग मालकान 
कब्जा, गुरविंदर पुत्र 
पाला राम पुत्र मोती राम 
2/5 भाग मालिक कब्जा 
वासीदेह, केन्द्रीय सरकार 
वसी, हकदार शमलाट, 
करमबीर सिंह, दिनेश 
कुमार पुत्रान रामकुमार 
पुत्र मोटीराम हर दो 
समभाग 4/5 भाग वासी 
हंसू माजरा 
25// 


0./3 अमीलाल पुत्र आशाराम 


गांव का नाम: चन्द्राओ (70) 


tl 


39//22/ 


हरनाम ॥/4 भाग 
ईश्वरचंद पुत्र रहतूराम 
पुत्र जानकीदास 4/4 भाग 
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ज्योति प्रसाद पुत्र 
आत्माराम पुत्र ASAT 
4/2 भाग वासीदेह 
हकदार शामलात 
39//22/4 


492//7/4 0.4796|बिलविंदर पुत्र मिहा सिंह 
पुत्र बदामा राम 4/6 भाग 
ट्यूलिप फाउंडेशन 
सरस्वती विहार दिल्‍ली 
मार्फत एस.पी चौहान 
5/6 भाग वासिदेह 
492//7 
492//7/ 


गांव का नाम: कलरी जागीर 


46 45/24/2 0.2074|अरविंदर पाल सिंह पूत्र 
रिछपाल सिंह पुत्र 
वरियम सिंह वासीदेह 
75//24/2 


कुल योग 4,2724 


[फा. 4. 6002/NHAI/PIU/AMB/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the l0th October, 2023 


S.O. 4399(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 3080 Dated:/07/2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- 
section (ii) issued under sub-section (l) of section 3A of the National Highway Act, !956 (48 of 956) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation 
of Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 46.6 to Km. 55.037 (District Office, Karnal) in the district of 
KARNAL in the state of HARYANA; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “THE TIMES OF INDIA” and 
“JAGMARG” both dated /8/07/2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (l) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (.) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 
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SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Highway in 
the stretch of land from Km. 46.6 to Km. 55.037 (District Office, Karnal) in the district of KARNAL in the state 


of HARYANA 
State: HARYANA District: KARNAL 


Survey/Plot Number || Type of Land ||Nature of Land Area Name of Land 
(in Hectares)|| Owner/Interested 
Person 


= = aaa as a ee 
Taluk: Indri 


Taluk: Indri 
2 60//3 Private Agriculture 0.275)|Mahinder Singh S/o 
60//3 


Village: Khokhani (6) 
Dayaram S/o Shibbu 
0784||Krishan S/o 


/3//23/]/2 Private Agriculture 0.0632)[Ram Kumar S/o 
Mamchand S/o Kuda 
3/044 Part Wasi 
Kalri Jageer Sateesh 
Kumar Ram Prakash 
S/o Mam Chand S/o 
Kuda Har Two 
Sambhag 52/26] Part 
Wasi Kalri Jageer 
Ashoke Kumar Sat 
Kumar S/o Ruliya 
Ram S/o Mamchand 
Har Two Sambhag 
305/044 Part Wasi 
Kalri Jageer 
43//23/l/2 
Wasideh 

0. 


3 60//4/ Private Agriculture 


Karta Ram S/o Shibbu 
Har Three Sambhag 
2/9 Part Somnath S/o 
Sardha Ram S/o 
Shibbu 2/9 Part Premo 
Devi Vidhwa & 
Gourav S/o & Sarita 
D/o Ramchandra S/o 


Ram 64/495 Part 


Moti Ram S/o Aasha 
Ram S/o Biru Ram 
/2 Part, Ram Singh 
S/o Parsa S/o Bir 
Singh I/8 part, Raj 


4 86//9/3/] Private Agriculture 0.0025 
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Kumar S/o Sukkad 
S/o Biru 4/8 part, 
Gaurav Kumar S/o 


sambhag I/2 part, 


ram S/o Parsa Ram 
Har Four sambhaag 
/8 part waideh. 
86//9/3/] 


Moti Ram S/o Aasha 
Ram S/o Biru Ram 
/2 Part, Ram Singh 
S/o Parsa S/o Bir 
Singh I/8 part, Raj 
Kumar S/o Sukkad 
S/o Biru 4/8 part, 
Gaurav Kumar S/o 
Rishipal S/o Labh 
Singh |/24 part, 
Hushan pal, Madan 
pal S/o Labh Singh 
S/o Parsa Har Two 
sambhag I/2 part, 
Sunheri Devi Vidhwa 
& Rajpal, Dhaniram, 
Jay Kumar S/o Singh 
ram S/o Parsa Ram 
Har Four sambhaag 
/8 part waideh. 
86//9/3/3 


Ram Singh S/o Prasa 
S/o Biru Wasideh 
86//2/2/I/ 


86//2/2//2 Private Agriculture 0.0025)|Moti Ram S/o Aasha 
Ram S/o Biru Ram 
/2 Part, Ram Singh 
S/o Parsa S/o Bir 
Singh I/8 part, Raj 
Kumar S/o Sukkad 
S/o Biru 4/8 part, 
Gaurav Kumar S/o 
Rishipal S/o Labh 
Singh /24 part, 
Hushan pal, Madan 
pal S/o Labh Singh 
S/o Parsa Har Two 
sambhag I/2 part, 
Sunheri Devi Vidhwa 
& Rajpal, Dhaniram, 
Jay Kumar S/o Singh 
ram S/o Parsa Ram 
Har Four sambhaag 
/8 part waideh. 
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a फिलनना ना es ee 20०2: 


86//2/2/2/ Private Agriculture 0.0025)|Moti Ram S/o Aasha 
Ram S/o Biru Ram 
/2 Part, Ram Singh 
S/o Parsa S/o Bir 
Singh |/8 part, Raj 
Kumar S/o Sukkad 
S/o Biru 4/8 part, 
Gaurav Kumar S/o 
Rishipal S/o Labh 
Singh |/24 part, 
Hushan pal, Madan 
pal S/o Labh Singh 
S/o Parsa Har Two 
sambhag I/2 part, 
Sunheri Devi Vidhwa 
& Rajpal, Dhaniram, 
Jay Kumar S/o Singh 
ram S/o Parsa Ram 
Har Four sambhaag 
/8 part waideh. 
86//2/2/2/ 


86//2/2/2/2 Private Agriculture 0.0I0I)|Sunehri Devi Widow 


& Rajpal Dhani Ram 
Village: Hansoo Majra (8) 


Jai Kumar S/o Singh 
Ram S/o Parsa Ram 
6//8/3/ Private Agriculture 0.0329)|Hari Kishan, Rajbir 
Satpal, S/o Ruliyaram 
S/o Mamraj Har Three 
Sambhag 27/32 Part 
Kanta Devi 
Kusumlata, Mistro 
Jevi,Kamlesh D/o & 
Madanlal S/o Ruliya 
Ram S/o Mamraj Har 
Five Sambhag 5/32 
Part Wasideh 
6//8/3/ 
24//27 Private Agriculture 0.2706||Balbir S/o Moluram 
Part Wasideh. 
24/27 


Har Four Sambhag 

S/o Kahna |/4 Part, 
45//5 Private Agriculture 0.0632)|Gram Panchayat 

Wasideh 

45/5 


Wasideh 
86//2/2/2/2 

Vishal S/o Balbir S/o 
Moluram |/4 Part, 
Dhrambir S/o 
Moluram S/o Kahna 
50/423 Part, Sanjog 
Rani W/o Dhrambir 
S/o Moluram 323/846 
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Village: Chandraon (0) 


25//. Private Agriculture 0.005 I)|Sahib Singh, Jasbir 
S/o Moti Ram S/o 
Harichand Har Two 
Sambhag 24/60 Part 
Malkan Kabja 
Gurvinder S/o Pala 
Ram S/o Moti Ram 
2/5 Part Malik Kabja 
Wasideh, Kendriya 
Sarkar Wasi, Hakdar 
Shamlat, Karambir 
Singh, Dinesh Kumar 
S/o Ramkumar S/o 
Motiram Har Two 
Sambhag I/5 Part 
Wasi Hansoo Majra 
25// 

39//22/] Private Agriculture 0.3)/Amilal S/o Asharam 


S/o Premaram Malik 
492/(7/I Private Agriculture 0.796 


Kabja Wasi 
Village: Kalri Jangir 


Choganwa Rahturam 
5//24/2 Private Agriculture 0.2074)|Arvinder Pal Singh 

S/o Richhpal Singh 

S/o Varyam Singh 

Wasideh 

5//24/2 


S/o Jankidas S/o 
Total .272 


Harnam [/4 Part 
Ishawarchand S/o 
Rahturam S/o 
Jankidas [/4 Part Joti 
Prashad S/o Atmaram 
S/o Jhandumal /2 
Part Wasideh Hakdar 
Shamlat 

39//22/] 


Balvinder S/o Miha 
Singh S/o Badama 
Ram /6 Part Tulip 
Foundation Saraswati 
Vihar Delhi Marfat 
S.P Chouhan 5/6 Part 
Wasideh 492//7 
A92//I7/ 
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